ล ํ า ต ะ ค อ ง — 
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ใน ก า ร พ ล ิ ต ไฟ ฟ้า จ า ก ก ั ว ห ั น ล ม 
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4 » ว ั น ท ี ่ 6 ก ั น ย า ย น 2559 


> 


ห ้ อ ง แก ร น ด ์ ฮ อ ล ล ์ 1 โร ง แ ธ ม ธา ม า กา ร ์ เด ้ น ส ์ 


.: ล ง ท ะ เบ ี ย น 
: แข ก ญู ้ ม ี เก ี ย ร ต ิ เข ้ า ห ม Slide Multi Vision 
.: ษ ห พ ฟา ว . ก ล ่ า ว ร า ย ง า น ค ว า ม เป ็ น ม า ขอ ง โค ร ง ก า ร 
: เร ิ ่ ม พ ิ ธี ล ง น า ม ส ั ญ ญ า 
ป ร ะ ธา น ก ล ่ า ว แส ด ง ค ว า ม ย ิ น ด ี 


พ ู ว ่ า ก า ร ก า ร ไฟ ฟ้า ฟ่า ย พ ล ิ ต แห ่ ว ป ร ะ เท ศ ไ ท ย (พ ว ก .) 
ก ล ่ า ว แส ด ง ค ว า ม ย ิ น ด ี 


ญู แท น บ ร ิ ษั ท Hydrochina ก ล ่ า ว ขอ บ ค ุ ณ 

พ ผู ้ แท น บ ร ิ ษั ท Hydrogenics/Phraram 2 ก ล ่ า ว ขอ บ ค ุ ณ 
พ ิ ธี แล ก เป ล ี ่ ย น ส ั ณ ญ า พ ร ้ อ ม ถ่ า ย ภา พ 

| 

พ ธี ติ ม แห ม เป ญ 

บ ร ิ ษั ท ฯ ม อ บ ขอ ง ท ี ่ ร ะ ล ึ ก พ ร ้ อ ม ถ่ า ย ภา พ 


won. ให ้ ส ั ม ภา ษ ณ ์ ญู ้ ส ื ่ อ ข่ า ว 


ง า น เล ี ้ ย ง ร ั บ ร อ ง (Cocktail) 





โค ร ง ก า ร โร ง ไห เฝ้า ถัง ห ั น ส ม ส ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ ท ี ่ 2 


ภา ย ห ล ั ง จ า ก ท ี ่ ก า ร ไฟ ฟ้า ฝ่า ย ผล ิ ต แห ่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย (ก ฟ ผ .) ได ้ ด ํ า เน ิ น 
ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง ท ี ่ จ ั ง ห ว ั ด น ค ร ร า ช ส ี ม า ขน า ด 1.25 เม ก ะ ว ั ต ต ์ 
จ ํ า น ว น 2 ต ้ น จ ่ า ย ไฟ ฟ้า เข ้ า ร ะ บ บ เช ิ ง พ า ณิ ช ย ์ ได ้ เม ื ่ อ ว ั น ท ี ่ 16 ม ี น า ค ม 2552 
ก ฟ ผ . ได ้ เล ็ ง เห ็ น ศั ก ย ภา พ ใน ก า ร พ ั ฒ น า โค ร ง ก า ร ก ั ง ห ั น ล ม บ ร ิ เว ณ อ ่ า ง พ ั ก น ้ า 
ต อ น บ น โร ง ไฟ ฟ้า ล ํ า ต ะ ค อ ง ชล ภา ว ั ฒ น า เพ ิ ่ ม เต ิ ม จ ึ ง ม ี โค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง 
โร ง ไฟ ฟ้า ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ ท ี ่ 2 ขน า ด 2 เม ก ะ ว ั ต ต ์ จ ํ า น ว น 12 ต ้ น 
ร ว ม ก ํ า ล ั ง ก า ร ผล ิ ต 24 เม ก ะ ว ั ต ต ์ โด ย เป ็ น ก ั ง ห ั น ล ม ขอ ง บ ร ิ ษั ท General 
Electric (GE) 


เพ ื ่ อ ให ้ ก า ร จ ่ า ย ไฟ ฟ้า ด ้ ว ย พ ล ั ง ง า น ห ม ุ น เว ี ย น ม ี เส ถี ย ร ภา พ ก ฟ ผ . ย ั ง 
ได ้ ม ี โค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า เส ถี ย ร ภา พ ก า ร ผล ิ ต ไฟ ฟ้า จ า ก ก ั ง ห ั น ล ม โด ย ก า ร น ํ า ร ะ บ บ 
Wind Hydrogen Hybrid ค ว บ ค ู ่ ก ั บ ก า ร ใช ้ เซ ล ล ์ เช ื ้ อ เพ ล ิ ง ซึ ่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย ถื อ 
ได ้ ว ่ า เป ็ น แห ่ ง แร ก ขอ ง เอ เช ี ย ท ี ่ ใช ้ เท ค โน โล ย ี น ี ้ ใน ก า ร เก ็ บ แล ะ ผล ิ ต ไฟ ฟ้า ท ี ่ ม ี 
ขน า ด ให ญ่ ค า ด ว ่ า ได ้ พ ล ั ง ง า น ไฟ ฟ้า จ า ก ก ั ง ห ั น ล ม ป ี ล ะ 9.14 ล ้ า น ห น ่ ว ย โด ย 
ไฟ ฟ้า ส ่ ว น ให ญ่ จ ะ น ํ า ไป ใช ้ ก ั บ ร ะ บ บ ind Hydrogen Hybrid 


eo | : ret 
ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง โค ร ง ก า ร ท ั ้ ง ห ม ด น ี ้ ก ฟ ผ . แบ ่ ง ง า น อ อ ก เป ็ น 2 ค ู ่ ส ั ญ ญ า 

โด ย ง า น จ ั ด ซื ้ อ แล ะ จ ้ า ง ก ่ อ ส ร ้ า ง โค ร ง ก า ร ก ั ง ห ั น ล ม ผล ิ ต ไฟ ฟ้า ล ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ 

- NG GS 

ท 2 จ ํ า น ว น 12 ต้ น เป ็ น ค ู ่ ส ั ญ ญ า ก ั บ บ ร ิ ษั ท Hydrochina Corporation จ า ก 
ES : ies ES 

ป ร ะ เท ศ จี น ด ้ ว ย ส ั ญ ญ า ม ู ล ค ่ า 1,407 ล ้ า น บ า ท ใน ขณะ ท ี ่ ง า น จ ั ด ซื อ แล ะ จ ้ า ง 

ก ่ อ ส ร ้ า ง โค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า เส ถี ย ร ภา พ ใน ก า ร ผล ิ ต ไฟ ฟ้า จ า ก ก ั ง ห ั น ล ม ด ้ ว ย ร ะ บ บ 


Wind Hydrogen Hybrid เป ็ น ค ู ่ ส ั ญ ญ า ก ั บ ก า ร เป ็ น ห ุ ้ น ส ่ ว น 
ขอ ง บ ร ิ ษั ท Hydrogenics Europe N.V. จ า ก ป ร ะ เท ศ 
เบ ล เย ี ่ ย ม uaz Phraram 2 Civil Engineering 
Co., Lid. จ า ก ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ด ้ ว ย ส ั ญ ญ า ม ู ล ค ่ า 
234.5 ล ้ า น บ า ท ค า ด ว ่ า จ ะ จ ่ า ย ไฟ เข ้ า ร ะ บ บ 
ได ้ ภา ย ใน ส ิ ้ น ป ี 2560 





ก า ร พ ั ฒ น า พ ล ั ง ง า น ห ม ุ น เว ี ย น ใน พ ื ้ น ท ี ่ ขอ ง โร ง ไฟ ฟ้า ล ํ า ต ะ ค อ ง ชล ภา 
ว ั ฒ น า จ ะ ส ่ ง เส ร ิ ม ให ้ โร ง ไฟ ฟ้า แห ่ ง น ี ้ เป ็ น แห ล ่ ง เร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น ก า ร ผล ิ ต ไฟ ฟ้า จ า ก 
พ ล ั ง ง า น ห ม ุ น เว ี ย น ใน ร ู ป แบ บ ต ่ า ง ๆ โด ย เป ิ ด ให ้ ป ร ะ ชา ชน ท ั ว ไป เข ้ เข ้ า ชม ก า ร ผล ิ ต 
ไฟ ฟ้า ขอ ง โร ง ไฟ ฟ้า ล ํ า ต ะ ค อ ง ชล ภา ว ั ฒ น า (โร ง ไฟ ฟ้า ใต ้ ด ิ น แบ บ ส ู บ ก ล ั บ แห ่ ง 
แร ก แล ะ แห ่ ง เด ี ย ว ใน ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ) โค ร ง ก า ร ก ั ง ห ั น ล ม ผล ิ ต ไฟ ฟ้า แล ะ ก า ร ผล ิ ต 
ไฟ ฟ้า ด ้ ว ย Wins Hydrogen ab) System ร ว ม ถึ ง อ า ค า ร ศู น ย ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ 
ด ้ า น พ ล ั ง ง า น ท ี ่ จ ะ ม ี ม ั ค ค ุ เท ศก ์ พ า เย ี ่ ย ม ชม ช่ ว ย เส ร ิ ม ส ร ้ า ง ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม เข ้ า ใจ 
cda 
เป ็ น อ ย ่ า ง ด ี 


ใน อ น า ค ต โร ง ไฟ ฟ้า ล ํ า ต ะ ค อ ง ชล ภา ว ั ฒ น า จ ะ ก ล า ย เป ็ น แห ล ่ ง ท ่ อ ง 
เท ี ่ ย ว ท ี ่ ส ํ า ค ั ญ แห ่ ง ห น ึ ่ ง ขอ ง จ ั ง ห ว ั ด น ค ร ร า ช ส ี ม า ท ี ่ อ ย ู ่ ไม ่ ไก ล จ า ก เข า ให ญ่ ซึ ่ ง 
น ั ก ท ่ อ ง เท ี ่ ย ว ต ้ อ ง ก า ร ม า เย ื อ น เพ ื ่ อ เร ี ย น ร ู ้ เร ื ่ อ ง พ ล ั ง ง า น แล ะ ส ั ม ผ ั ส ก ั บ อ า ก า ศ 
บ ร ิ ส ุ ท ธิ ์ ร ว ม ท ั ้ ง จ ะ เป ็ น แห ล ่ ง ส ร ้ า ง ค ว า ม ส ุ ข ส ร ้ า ง อ า ชี พ แล ะ ส ร ้ า ง ร า ย ได ้ แก ่ 
ชุ ม ชน อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ย ื น ต ่ อ ไป 


ee 


N ไป เข า ให ญ่ 





Wind Hydrogen Hybrid : 
โร ว ไฟ ฟ้า ร ะ บ บ ก ั ก เก ็ บ พ ล ั ว จ จา น ห ม ุ น เว ี ย น 
โค ร ง ก า ร ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ ท ี ่ 2 


a a lua 2... a a 
จ า ก ก า ร ท ี ่ ก ฟ ผ . ม ี โค ร ง ก า ร ต ิ ด ต ั ง ก ั ง ห ั น ล ม ขน า ด ก ํ า ล ั ง ผล ิ ต เค ร ื ่ อ ง ล ะ 
BR A TET 
2 เม ก ะ ว ั ต ต ์ จ ํ า น ว น 12 เค ร ื ่ อ ง บ ร ิ เว ณ อ ่ า ง เก ็ บ น ํ า ต อ น บ น ขอ ง โร ง ไฟ ฟ้า 
ล ํ า ต ะ ค อ ง ชล ภา ว ั ฒ น า ป ร ะ ก อ บ ก ั บ ท า ง ก ฟ ผ . ก ํ า ล ั ง ศึ ก ษา ก า ร ก ั ก เก ็ บ พ ล ั ง ง า น 
í 1 Hip ; 
ไฟ ฟ้า ด ้ ว ย ร ะ บ บ Wind Hydrogen Hybrid ซึ ่ ง เป ็ น เท ค โน โล ย ี ท ี ่ ท ํ า ให ้ ก า ร จ ่ า ย 
eens 4 ง R, SEN 
ไฟ ฟ้า จ า ก ก ั ง ห ั น ล ม ม ี เส ถี ย ร ภา พ ม า ก ขึ ่ น เน ื ่ อ ง จ า ก พ ล ั ง ง า น ล ม เป ็ น พ ล ั ง ง า น ท ี ่ 
í ee A poner ม ื อน ก ั บ เช ื ้ อ เห ล ิ 
ไม ่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ผล ิ ต แล ะ จ ่ า ย ไฟ ฟ้า ได ้ ต ่ อ เน ื ่ อ ง ต ล อ ด เว ล า เห ม ื อ น ก ั บ เช ื อ เพ ล ิ ง 
4 x 
ป ร ะ เภ ท อ ิ น ๆ เพ ร า ะ ขึ ้ น อ ย ู ่ ก ั บ ค ว า ม เร ็ ว ล ม 


s A ; á 
ก ฟ ผ . จ ึ ง น ํ า ร ะ บ บ “Wind Hydrogen Hybrid” ด ั ง ก ล ่ า ว เข ้ า ม า ใช ้ ท ี ่ 
0 4 > a ae 
โค ร ง ก า ร ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ ท ี ่ 2 โด ย จ ะ ใช ้ ง า น ค ว บ ค ู ่ ก ั บ ' เ ท ค โน โล ย ี เซ ล ล ์ 
ซื ้ อ เพ ล ิ ง ซึ ่ ง ห า ก ต ิ ด ดี้ ญู ล AG ih LOS 
เช ื ่ อ เพ ล ิ ง ' ซึ ่ ง ห า ก ต ิ ด ต ั ้ ง ร ะ บ บ น ี แล ้ ว เส ร ็ จ ต า ม ร ะ ย ะ เว ล า ท ี ่ ว า ง ไว ้ จ ะ ท ํ า ให ้ โร ง 
5 4 
ไฟ ฟ้า ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ ท ี ่ 2 เป ็ น โร ง ไฟ ฟ้า ก ั ง ห ั น ล ม แห ่ ง แร ก ใน เอ เช ี ย 
ท ี ่ ใช ้ ร ะ บ บ Wind Hydrogen Hybrid ค ว บ ค ู ่ ก ั บ เซ ล ล ์ เช ื ้ อ เพ ล ิ ง ใน ก า ร ผล ิ ต ไฟ ฟ้า 
ซิ่ ง เป ็ น ม ิ ต ร ก ั บ สิ ่ ง แว ด ล ้ 5 A 4 
ง เป ็ น ม ิ ต ร ก ั บ ส ิ ง แว ด ล ้ อ ม แล ะ ไม ่ เป ็ น ขยะ ม ล พ ิ ษ เ ม ื ่ อ ถึ ง ร อ บ ก า ร เป ล ี ่ ย น แผ ง 
FR 
เซ ล ล ์ เช ื อ เพ ล ิ ง 


เท ค โน โล ย ี ร ะ บ บ Wind Hydrogen Hybrid จ ะ จ ่ า ย ไฟ ฟ้า ให ้ ก ั บ ศู น ย ์ ก า ร 

X 4 4 ย SS ey, 

เร ี ย น ร ู ้ ก ฟ ผ . ล ํ า ต ะ ค อ ง ซึ ่ ง เป ็ น จ ุ ด เด ่ น ขอ ง ศู น ย ์ เร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น พ ล ั ง ง า น แห ่ ง น ี ่ 
ท ี ่ ใช ้ ไฟ ฟ้า จ า ก ก า ร ผล ิ ต ด ้ ว ย พ ล ั ง ง า น ห ม ุ น เว ี ย น 








Electrolyzer ห ร ื อ เค ร ื ่ อ ง แย ก น ํ า ด ้ ว ย ไฟ ฟ้า 
ท ํ า ห น ้ า ท ี ่ ผล ิ ต ก ๊ า ซอ อ ก ซิ เจ น แล ะ ไฮ โด ร เจ น 














Hydrogen Storage Tank 
ท ํ า ห น ้ า ท ี ่ ก ั ก เก ็ บ ก ๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร เจ น 











Fuel Cell ท ํ า ห น ้ า ท ี ่ เป ล ี ่ ย น 
ไฮ โด ร เจ น เป ็ น พ ล ั ง ง า น ไฟ ฟ้า 








ห ล ั ก ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง Wind Hydrogen Hybrid : 
ส ร ้ า ง เส ถี ย ร ภา พ ใน ก า ร พ ล ิ ต ไฟ ฟ้า จ า ก ก ั ว ห ั น ล ม 


SS eine Sere N 
ก า ร ห ม ุ น ขอ ง ก ั ง ห ั น ล ม ท ํ า ให ้ เก ิ ด ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า ขึ ้ น ท ว ่ า ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า ท ี ่ 
44 ต FRE SO 

ได ้ ไม ่ ค ง ท ี ่ เน ื ่ อ ง จ า ก ขึ ้ น อ ย ู ่ ก ั บ ค ว า ม เร ็ ว ล ม จ ึ ง น ํ า ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า ท ี ่ ผล ิ ต ได ้ ด ั ง ก ล ่ า ว 
ต 5 0 X 

ผ่ า น ร ะ บ บ Wind Hydrogen Hybrid เพ ื ่ อ เพ ิ ่ ม ป ร ะ ส ิ ท ธิ ภา พ โด ย ใน ขั น ต อ น 

eee 4 Y 

แร ก ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า จ ะ ผ่ า น เค ร ื ่ อ ง Electrolyzer ห ร ื อ เค ร ื ่ อ ง แย ก น ํ า ด ้ ว ย ไฟ ฟ้า 
ซึ ่ ง เม ื ่ อ ผ่ ร dd 

ง เม ื ่ อ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร น ี จ ะ ท ํ า ให ้ น ํ า (H,O) ท ี ่ เค ร ื ่ อ ง Electrolyzer แย ก อ อ ก 
เป ็ น อ อ ก ซิ เจ น (02) แล ะ ก ๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร เจ น (H,) ก ่ อ น จ ะ ส ่ ง ผ่ า น ไฮ โด ร เจ น ไป ก ั ก 
ชั ซ์ 4 ซ่ 5 9 da 

เก ็ บ ไว ้ ท ี ่ ถัง เก ็ บ ก ๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร เจ น ซึ ่ ง ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร น ี จ ะ ท ํ า ใน ช่ ว ง ท ี ่ ม ี ค ว า ม 
ต ้ อ ง ก า ร ไฟ ฟ้า ต ํ า (oft-peak) 


ม 4 = 4 7 

ห ล ั ง จ า ก น ั น เม ื ่ อ ต ้ อ ง ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ้า ก ๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร เจ น ท ี ่ ก ั ก เก ็ บ ไว ้ จ ะ น ํ า ไป 
= Pa an 
ใช ้ ผล ิ ต ไฟ ฟ้า ด ้ ว ย เท ค โน โล ย ี เซ ล ล ์ เช ื ่ อ เพ ล ิ ง โด ย ก ๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร เจ น จ ะ ท ํ า ป ฏิ ก ิ ร ิ ย า 
ae ซิ ่ ง ผล ผล ิ ต ท ี ่ ได ้ ER 

เค ม ี ก ั บ อ อ ก ซิ เจ น ใน อ า ก า ศ ซึ ่ ง ผล ผล ิ ต ท ี ่ ได ้ จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร น ี ้ ค ื อ ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า 
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ท ี ่ ม ี ค ว า ม ค ง ท ี ่ แล ะ น ํ า (H,O) โด ย น ้ ้ า ท ี ่ ได ้ จ ะ ว น ก ล ั บ น ํ า ไป ใช ้ ใน Electrolyzer 


ล์ เช ื ้ อ เพ ล ิ ง ท ี ่ ต ิ ด ต ั ้ ง ท ี ่ โง RI Fe a 
เซ ล ล ์ เช ื ่ อ เพ ล ิ ง ท ี ่ ต ิ ด ต ั ง ท ี ่ โค ร ง ก า ร ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง น ี ้ ม ี ศั ก ย ภา พ ผล ิ ต 
ไฟ ฟ้า ได ้ 300 ก ิ โล ว ั ต ต ์ ซึ ่ ง จ ะ จ ่ า ย ไฟ ฟ้า เข ้ า ศู น ย ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ก ฟ ผ . ล ํ า ต ะ ค อ ง 


เซ 
ท ั ้ ง น ี ้ ห า ก ป ร ิ ม า ณ ไ ฟ ฟ ้ า ม า ก ก ว ่ า ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ก ็ จ ะ จ ่ า ย ไฟ ฟ้า เข ้ า ส ู ่ 
hel ue 2 

ร ะ บ บ ส ่ ง เพ ื ่ อ น ํ า ไป ใช ้ ได ้ ต ่ อ ไป 


a 





ก ํ า ส ั ง ไฟ ฟ้า กี ได้. 
ม ี เส ด ี ย ร ภา พ บ า ก ขึ ้ น 
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ศู น ย ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ก พ พ . ล สํา ต ะ ค อ ง 


ศู น ย ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ก ฟ ผ . ล ํ า ต ะ ค อ ง จ ะ เป ็ น ศู น ย ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น พ ล ั ง ง า น 
ไฟ ฟ้า ซึ ่ ง ไม ่ เพ ี ย ง แต ่ จ ะ ท ํ า ให ้ ป ร ะ ะ ชา ชน ม ี ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม เข ้ า ใจ ใน เร ื ่ อ ง พ ล ั ง ง า น 
ห ม ุ น เว ี ย น ได ้ แก ่ พ ล ั ง น ้ า แบ บ ส ู บ ก ล ั บ พ ล ั ง ง า น ล ม แล ะ ร ะ บ บ ไฮ โด ร เจ น ไฮ 
บ ร ิ ด แต ่ ย ั ง เป ็ น อ ี ก ช่ อ ง ท า ง ท ี ่ จ ะ - Aken ETD 
ก ฟ ผ . อ ย ่ า ง ใก ล ้ ชิ ด แล ะ เข ้ า ใจ ถึ ง ป ั ญ ห า ด ้ า น พ ล ั ง ง า น ขอ ง ป ร ะ เท ศ ใน เร ื ่ อ ง ก า ร 
ผล ิ ต ไฟ ฟ้า ท ี ่ ไม ่ ส า ม า ร ถ พ ึ ่ ง พ ล ั ง ง า น ห ม ุ น เว ี ย น ได ้ เพ ี ย ง อ ย ่ า ง เด ี ย ว จ ํ า เป ็ น ต ้ อ ง 
พ ึ ่ ง พ า โร ง ไฟ ฟ้า ฐา น (Base Load) ด้ ว ย 


จ ุ ด เด ่ น ขอ ง ศู น ย ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น พ ล ั ง ง า น แห ่ ง น ี ้ Aa เป ็ น อ า ค า ร Zero 
Energy Buliding ซึ ่ ง ใช ้ พ ล ั ง ง า น ห ม ุ น เว ี ย น จ า ก โค ร ง ก า ร โร ง ไฟ ฟ้า ก ั ง ห ั น ล ม 
ล ํ า ต ะ ค อ ง ร ะ ย ะ ท ี ่ 2 ผ่ า น ร ะ บ บ Wind Hydrogen Hybrid โด ย อ า ค า ร ศู น ย ์ ก า ร 
เร ี ย น ร ู ้ จ ะ ม ี ก า ร เช ื ่ อ ม ต ่ ่ อ ข้ อ ม ู ล ก ั บ โร ง ไฟ ฟ้า ก ั ง ห ั น ล ม ล ํ า ต ะ ค อ ง แล ะ ร ะ บ บ Wind 

J 5 ง 8 
hydrogen hybrid เพ ื ่ อ แส ด ง ข้ อ ม ู ล ไฟ ฟ้า ท ี ่ ผล ิ ต แล ะ ก ั ก เก ็ บ ได ้ จ า ก ท ั ้ ง ส อ ง ร ะ บ บ 


แน ว ค ิ ด ค ื อ Movement ห ร ื อ ก า ร เค ล ื ่ อ น ไห ว แล ะ พ ล ั ง ง า น ล ม 
ก า ร อ อ ก แบ บ อ า ค า ร ได ้ แส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร เค ล ื ่ อ น ไห ว ขอ ง ล ม ซึ ่ ง พ ล ั ง ง า น ล ม เป ็ น 
พ ล ั ง ง า น ส ํ า ค ั ญ ใ น พ ื ้ น ท ี ่ ล ํ า ต ะ ค อ ง จ ั ง ห ว ั ด น ค ร ร า ช ส ี ม า โด ย ได ้ อ อ ก แบ บ ผนัง 
ขอ ง อ า ค า ร ด ้ า น ห น ้ า ย า ว ต ล อ ด แน ว อ า ค า ร ให ้ เป ็ น ผนัง ท ี ่ เค ล ื ่ อ น ไห ว ได ้ ต า ม 
แร ง ล ม (Movable Facade) ซึ ่ ง ร ู ป แบ บ ขอ ง ผนัง น ี ้ จ ะ เป ล ี ่ ย น แป ล ง ไป ต ล อ ด 
เว ล า ส า ม า ร ถม อ ง เห ็ น ได ้ จ า ก ร ะ ย ะ ไก ล 


น อ ก จ า ก น ี ้ อ า ค า ร ย ั ง ได ้ อ อ ก แบ บ โด ย ค ํ า น ึ ง ถึ ง ค ว า ม เร ี ย บ ง ่ า ย ค ุ ้ ม ค ่ า 
ป ร ะ ห ย ั ด พ ล ั ง ง า น ใช ้ ว ั ส ด ุ ท ี ่ เป ็ น ม ิ ต ร ก ั บ ส ิ ่ ง แว ด ล ้ อ ม 0 0 
ผู ้ พ ิ ก า ร แล ะ ผู ้ ส ู ง อ า ย ุ (Universal Design) เพ ื ่ อ อ ํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ได ้ อ ย ่ า ง 
eae 5 0 0 8 
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